TADEUSZ 


OW SKI 


PLASTYK 


NIEODZALOWANEJ PAMIECI KUZYN 
I KOLEGA 


zmarł tragicznie, dnia 3 maja 1982 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 11 maja br. o godz. 14.00, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA I KOLEDZY 


